58                                              I. Die Gase.
Sauerstoff     ^ = 0,156 + 0,0000332 t;    ^ = 0,218 + 0,000033-2 * Stickstoff      cl= 0,178 + 0,000037 8 t;    cp = 0,249 + 0,0000378 Wasserstoff  cv = 2,415 + 0,000526 t;      cp = 3,40   + 0,000526 t KoMenoxyd cv = 0,1 71 + 0,000 03 7 8 t;    cp== 0,242- + 0,000037 8 t Luft             ^ = 0,172+0,0000366$;    ^ = 0,241 + 0,0000366*
Die  mittleren  spez. Warmen  folgen  daraus, indem man den
Faktor von t iiberall halbiert, also von dem Temperaturzuschlag nur
die Halfte nimmt,
Beziehung zwischen cp und cv.   Verhaltnis k = c#:cv.
In Absckn. 21 wird gezeigt, daB bei Gasen zwischen cp und cv die Beziehung besteht
c   1st also stets groBer als cv. Nun ist nach Abschn. 6
, somit m
848
Der Unterschied der beiden Molekularwarmen ist fur alle Gase gleich 1,985.
Wenn fiir ein  beliebiges Gas c   und  das Molekulargewieht m bekannt ist, so lafit sich ev berechnen aus
_         1,985
Cv - Cn -------- .
p      m
Mit                             .                15985
n      . - .   /»      _ I        _ _____
folgt ferner das Verhaltnis der beiden spez. Warmen
oder
_ ..... mcp — 1,985 '
Beispiel: Wie groB miiflte cp fiir Stickstoff sein, wenn fe= 1,41 der ge-aaue Wert fiir k ist?
mcp = 1,985 ~ = 6,824 (Molekularwarme),
, ^M^10243 C* ~~28,08~{±^'
Nach dem Ausdruck fiir k miissen die 2 atomigen Gase gleiches kotz der groBen Verschiedenheit der Methoden, fast vollkommfin iiberein.
